Inż. KAZIMIERZ 


DAN 


główny energetyk Fabryki Supertomasyny „Bonarka“ w Krakowie 


przeżywszy lat 50, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 14 maja 1962 r. w Zakopanem. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim w Krakowie 
na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we czwartek dnia 17 bm. 
o godzinie 15:30, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


żona, synowie, matka, siostry i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 18 bm. o godzinie 8 w kościele 
parafialnym św. Szczepana. 
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